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MACNADYNE RADIO - Modelli SV 31 e SV 42 - Gamma onde medic divisa e due gamine onde corte. Media frequenza 471,5 kc/s, 
RN dalla places della 50L6 con condensatore di 35 pF, e dal secondario traaformatore cTuacita. Potenza d’uscita 2 W. Filamenli in aerie. 


45 W circa di conaumo. 











